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豚鼠 内 耳蜗 管 的 超 微 结 构 


宋 今 丹 
(中 国医 科大 学 电 禄 中 心 实验 室 ， 细 胞 生物 学 研究 室 ， 

近年 来 ， 常 用 豚鼠 内 耳 进行 措 拟 实验 ， 研 究 内 耳蜗 管 的 超 微 结构 病变 ， 以 探讨 人 
体内 耳蜗 病 的 形态 学 基础 。 昌 前 有 关 豚 鼠 内 耳蜗 管 的 超 微 结构 研究 国外 嚼 已 进行 ， 但 
资料 不 够 完整 ， 而 国内 尚 无 报导 。 我 们 改进 了 豚鼠 内 耳 标本 的 制备 技术 ， 并 对 其 微细 
结构 进行 了 电镜 观察 。 

以 成 体 豚 鼠 的 内 耳 散 为 实验 材料 , 应 用 2 %% 三 聚 甲醛 一 2.5%% 友 二 醛 混合 液 从 主动 
脉 进行 内 耳蜗 管 的 灌流 固定 。 灌 流 周 定 后 ， 取 出 酉 骨 ， 去 掉 酉 骨 岩 部 骨 质 ， 暴 医 出 内 
耳 ， 前 下 螺旋 器 、 基 底 膜 和 盖 膜 等 ， 放 入 1 % 界 酸 中 进行 后 固定 。 固 定 后 的 组 织 ， 再 
用 乙醇 和 丙酮 逐 级 脱水 ，Epon 一 812 定 向 包 埋 ,LKB 型 超 落 切片 机 切片 , 铀 , 铝 双 重 染 
色 ，HU 一 11 4 型 电镜 下 观察 。 

电镜 下 观察 到 ， 螺 旋 器 由 内 、 外 毛细 胞 ， 内 、 外 柱 细胞 和 内 、 外 指 细胞 等 组 成 ， 
外 毛细 胞 排列 成 三 行 ， 细 胞 表面 具有 听 毛 ， 细 胞 顶部 有 角质 板 ， 其 下 方 可 见 呈 板 层 状 
排列 的 扁平 小 泡 群 ， 在 细胞 的 顶部 这 种 小 泡 群星 同心 园 排 列 ， 即 光 镜 下 的 赫 氏 小 体 。 
线粒体 主要 分 布 于 核 的 下 方 ， 并 呈 集 团 状 分 布 ， 相 当 于 光 镜 下 的 雷 氏 小 体 。 细 胞 质 内 
尚 可 观察 到 核糖 体 ， 粗 面 内 质 网 , 高 尔 基 复 合体 和 溶 酶 体 等 。 与 外 毛细 胞 形成 神经 突击 
的 神经 末 稍 分 为 二 种 : 一 种 为 传 入 神经 末 稍 , 形状 较 小 , 内 含 少量 突击 小 泡 和 较 少 的 线 
粒 体 ; 另 一 种 为 传 出 神经 末 稍 , 形状 较 太 ， 内 含 大量 突 触 小 泡 和 较 多 的 线粒体 〈 图 1 )。 

内 毛细 胞 位 于 螺旋 器 内 侧 ， 排 列 成 一 行 ， 纲 胞 项 端 具 有 角质 板 ， 突 出 细胞 表面 的 
听 毛 深入 角质 板 ， 角 质 板 内 可 见 听 轴 丝 。 细 胞 质 内 可 观察 到 到 和 粒 体 ， 高 尔 基 复 合体 ， 
深 酶 体 和 清 面 内 质 爽 ， 粗 面 内 质 网 则 少见 。 终 止 于 内 毛细 网 的 神经 末 稍 可 分 为 二 种 ， 
一 种 含有 大 量 突 扣 小 泡 和 线粒体 ， 为 传 出 神经 末 稍 ! 另 一 种 突 触 小 泡 和 线粒体 均 稀 少 ， 
为 传 入 神经 末 称 (图 2 ) 。 

柱 细胞 的 顶部 形成 角质 板 ， 细 胞 质 内 含有 成 束 的 微 管 ， 尚 可 见 到 线粒体 和 内 质 网 
等 。 细 胞 核 为 园 形 ， 异 染色 质 旦 斑 块 状 分 布 。 指 细胞 的 核 呈 球形 ， 核 七 位 于 被 边缘 。 
细胞 质 内 可 观察 到 线粒体 、 粗 面 内 质 网 ， 清 面 内 质 网 和 微 管束 等 。 微 管束 沿 细胞 长 轴 
方向 排列 。 另 外 上 ensen 细 胞 内 也 可 见 到 线粒体 和 高 尔 基 复合 体 等 , 但 细胞 器 贫乏 , 细 
胞 质 的 电子 密度 低 ， 细 胞 表面 有 少量 徽 绒毛 。 

基底 膜 为 一 结缔 组 织 性 膜 ， 螺 旋 器 位 于 其 上 ， 下 方 为 鼓 阶 覆盖 层 ， 并 有 毛细 血管 
的 分 布 。 基 底 噶 的 骨架 成 分 为 纤维 屁 ， 又 叫 听 弦 ， 由 许多 柔软 而 又 坚韧 的 细 丝 组 成 。 
盖 膜 为 一 片 胶 质 膜 ， 由 细 纤 维和 胶 样 基质 构成 。 


本 室 王 维 理 、 刘 瑞 德 二 同志 参加 了 实验 工作 。 


动物 学 研 充 


40 


wae 
是 于 


二 所 本 
2 we 
De -让 me ,+ 
也 二 E29 
Ea 
| 和 a ” 





图 1, 豚 和 氛 内 耳蜗 管 的 外 毛细 胞 X44 
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, 豚 饼 内 耳蜗 管 的 内 所 曙 胞 X15,000 
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